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SGS 


MINISTERS 
DEL INTERIOR 


SECRETARY GENERAL 
DE INSTtTUCIONES 
PENITENCIARIAS 

SUBDIRECCION GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS 


CONVOCATORIA DE ACCION FORMATIVA INCLUIDA EN EL PLAN DE 
FORMACION PARA EL EMPLEO 2017. 

DENOMINACI6N: CURSO ACTUALIZACION DE VIGILANCIA: TORRE DE 
CONTROL V SEGIJRIDAD ELECTRONICA. 

OBJETIVO GENERAL: Actualizar los conoclmlentos, protocols y medios tecnicos que 
forman parte de la segurldad integral de los centres penitenciarios. Los contenidos de 
esta accion formativa se detallan en el anexo II de esta convocatoria. 

DURACION: Esta accion formativa tendra una duracion de 20 horas lectivas. 

LUGAR DE CELEBRACION: Se realizara en 7 centres penitenciarios que han 
manifestado la necesidad formativa con caracter reactivo en primer lugar y proactivo 
en segundo orden y que aparecen en el anexo I de esta convocatoria. 

CRITERIOS DE SELECCION: Se priorizara para la seleccion de los centres, aquellos 
establecimientos penitenciarios que solicitaron esta necesidad formativa con caracter 
reactivo en primer lugar y exlsta mayor numero de peticionarios que no hayan 
partlclpado en otras ediciones anteriores, 

Los centres suplentes podran realizarlo en el caso de que en alguno de los centres 
seleccionados tuviera que suspender el curso por no contar con el numero mrnirno de 
alumnos exigidos en la convocatoria. En este caso la prioridad entre centres vendra 
fijada por mlsmo el criterio del parrafo anterior (mayor numero de peticionarios). 

Se desarrollara el programa que se indica en el anexo II, preferentemente dentro de 
la jornada de trabajo, pudiendose realizar en jornadas discontinuas coincidiendo 
parcialmente con el desempeno del servicio. El horario y los dias sera determinado 
por los Direetores, valoradas las necesidades y buena marcha del servicio. 

NUMERO DE ASISTENTES: El numero maximo de participates sera de 20 
alumnos, siendo necesario para e! desarrollo de esta accion formativa cubrir un 

rnfnimo de 15 participantes. 

DESTINATARIOS- Los funclonarios de carrera e interinos de Instituciones 
Penltenclarlas que presten o puedan prestar sus servicios en Torre de Control o en 
Unidades de Seguridad Electronica. 

PRESENTACION DE INSTANCIAS: El Director priorizara las solicitudes 
teniendo atendiendo a la asignacion de los servicios. 

Presentacion: Los interesados deberan sollcltar su participacion ante la secretaria del 
centre penitenciario, por medio de instancia, cuyo modelo se adjunta y en la que se 
reflejaran sus datos personales y profesionales. El plazo de presentacion sera desde la 
recepcion y publicacion de esta convocatoria hasta el dia 5 de septiembre de 
2017. 
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Remision: Los Directores remitiran, al dfa siguiente, la relacion priorizada de 
alumnos, atendiendo a la asignacion de los servicios en una hoja de excel haciendo 
constar en las columnas los siguientes datos: nombre y apeilidos de los solicitantes; 
puesto de trabajo y DNI adjuntandolo junto con las instancias. Se remitira por correo 
electronico ( cep@dQip.mir.es ). o via fax (916703589) con las palabras "Torre de 
Control" en el apartado "asunto" e identlficando el centro que lo remite, para la 
seleccion correspondiente. 

CERTIFICADOS: A los alumnos que participen con regularidad, se les expedira el 
correspondiente certificado de asistencia por parte de la Secretarfa General de 
Instituciones Penitenciarias. Una inasistencia superior al 10 % de las horas lectivas 
programadas, cualquiera que sea la causa, dara lugar a la no expedicion del 
certificado. 

INDEMNIZACION: Los asistentes, con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 
462/2002, de 24 de Mayo, no devengaran indemnizacion por razon de servicio. 

RECURSOS Contra la presente resolucion que pone fin a la via administrativa podra 
interponerse potestativamente recurso de reposicidn en el plazo de un mes, ante esta 
Subdireccion General de Recursos Humanos o ser impugnada directamente mediante 
recurso de contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses contados a partir del dfa 
siguiente a su notificacion, o desde la resolucion del recurso de reposicion, en su caso, 
conforme a lo establecldo en la nueva Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento 
Administrativo comun de las AAPP, artfculos 123 y 124 y Ley 29/98 de 13 de Julio, 
reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa. 
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MINISTERIO 
DEL INTERIOR 


SECRETARY GENERAL 
DE INSTITUCIONES 
PENITENCIARFAS 

SUBDIRECCION GENERAL OE 
RECURSOS HUMANOS 


ANEXO I 


CENTROS CONVOCADOS TORRE PE CONTROL 


N° 

CENTRO 

1 . 

A LAMA 

2. 

ALGECIRAS 

3. 

LAS PALMAS II 

4. 

LEON 

5. 

MADRID V 

6. 

MALLORCA 

7. 

ZARAGOZA 



8 . 

ALBOLOTE 

9. 

C6RDOBA 

10. 

PAMPLONA 

11. 

TEIXEIRO 



i n 

LAS PALMAS 1 

13. 

MENORCA 

14. 

ARRECIFE 

15. 

TERUEL 
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MINISTERIO 
DEL INTERIOR 


SECRETARY GENERAL 
OE INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS 


SUBDIRECClON GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS 


ANEXO II 


PROGRAMA DEL CURSO DESCENTRALIZADO DE TORRE DE CONTROL - 2017 

Modulo 1: EL CENTRO PENITENCIARIO: ORGANIZACION Y CARACTERISTICAS. i 
PREVENCIONES GENERALES DE SEGURIDAD (2 horas) j 


1.1. Vision global del centra penitenciario: Organizacion y Caractertsticas. 

1.2. Prevenciones generates de seguridad. Especial referenda a la importance de la Torre 

de control. _ ... 

1.3. La deontologia profesional: Etica y conducta de los funcionarios de Instituciones 

Penitenciarias. 

Modulo 2: LA SEGURIDAD EN EL AMB1TO PENITENCIARIO ( 2 Horas) 

2.1. Seguridad Integral: Concepto 

2.2. Marco normativo en materia de seguridad penitenciaria 

2.3. El centra penitenciario: Distribucion arquitectdnica. Descripcidn de las diferentes 
unidades existentes en el centra penitenciario y especificidades de estas. Identification 
de fortalezas y debilidades. 

2.4. Los medios tecnicos de proteccibn en un centra penitenciario. Elementos tecnicos 
pasivos: Concepto y clasificacion, Tipos, Fiabilidad y vulnerabilidad al sabotaje. 


M6dulo 3: LA UNIDAD DE TORRE DE CONTROL ( 2 Horas) 


3.1. Definicion 

3.2. Medidas propias de seguridad 

3.3. Organizacion del servicio 

3.4. Perfil del funcionario de Torre de Control 

3.5. Funciones 

3.6. Referenda a los diferentes sistemas gestionados desde la Torre de Control 


f Mddulo 4: LOS PLANES DE SEGURIDAD. LA IMPORTANCIA DE LA TORRE DE CONTROL 
J ( 3 Horas) ^=_ — _ 


4.1.Protocolo de actuacion ante incidentes regimentales: 

4.1.1. Description 

4.1.2. Fases: Detection, Reaction, Intervencibn y Normalization 

4.1.3. Incidentes: Clasificacion, tipologia y pautas de actuacibn para la canalizacibn y resolucion 
de los mismos. 

4.1.4. Especial referencia al protocolo de actuacion ante intentos de evasion 
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4.1.5. Funciones asignadas a la Torre de control; Implantacibn, activacibn y desarrollo de los 
protocolos de actuation, en funcibn de la tipologla, clasificacion y nivel de alerta de los 
incidentes. 

4.1.6, Coordinacion con Jefatura de Servicios y con las diferentes unidades de servicio. La 
Coordination con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Hstado responsables de la 
vigilancia exterior del establecimiento penitenciario 

4.2. Plan de Emergencia y Evacuacion: 

4.2.1. Description. Protection estructural: Elementos de detection, protection y extincibn de 
incendios. Gestibn de la central de alarmas contra incendios. Planes de actuacion 

4.2.2. Funciones asignadas a la Torre de control: Implantacion, activacion y desarrollo del Plan 
de Emergencia y Evacuacion. 

4.2.3. Coordinacion con Jefatura de Servicios y con las diferentes unidades de servicio. La 
Coordinacion con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado responsables de la 
vigilancia exterior del establecimiento penitenciario 

4.3. La importancia de la difusion y conocimiento de los Planes de Seguridad. Planificacibn y 
ejecucibn de Simulacros. 


Modulo 5: LOS MEDIOS T^CNICOS DE PROTECCION (II). LA SEGURIDAD ELECTRONICA I 
( 9 Horas) • ’ l 


5.1.lniciaci6n a la Seguridad Electronica 

5.2. El Circuito Cerrado de Television: Funcionamiento y premisas a tener en cuenta para la 
adecuada gestibn del mismo. 

5.3. Las centrales de control de alarmas y gestibn de sistemas y elementos de seguridad 
electrbnica. Procedimiento de gestion, verificacibn y transmision de las alarmas. 

5.4. La seguridad perimetral: Diseno, elementos y principios de actuacion. 

5.5. Sistemas de iluminacibn 

5.6. Medios de deteccibn: Detectores de metales, Escaner de rayos X, Detectores de 
explosivos, etc. Manejo y precauciones. 

j~"o En la imparticlbn del presente modulo, se dara prioridad a la parte pnktica considerada como vital j 
para la comprension del funcionamiento de los sistemas. _ j 


I Mbdulo 6: EL SERVICIO EN LA TORRE DE CONTROL ( 2 Horas) 

\ - ■■ — 

6.1. Exposicion de los cometidos e incidencias mbs significativas relacionadas con la 
prestacibn del servicio: 

6.1.1. Incidencias de caractertecnico 

6.1.2. Incidencias de carbcter organizational 

6.1.3. Incidentes regimentales 

6.2. Problemas mas frecuentes y procedimientos para su resolucion 

6.3. Coordinacion e interrelacion con las diferentes unidades: Disfunciones y resolucibn de 
las mismas. 
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MIN1STERIO 
DEL, INTERIOR 


SECRETARY GENERAL DE 

INSTfTUCIONES 

PENITENCIARIAS 


CENTRO DE ESTUDIOS 
PENlTENClARIOS 


INSTANCIA DE PARTICIPACION EN ACCIONES FORMATIVAS 


APELLIDOS 

NOMBRE 

DNI 





CENTRO PENITENCIARIO: 


PUESTO DE TRABAJO: 


POR CONCURSO 


EN COMISI6N de servicios 


CUERPO DE PERTENENCIA: 



ANTiGOEDAD CONTINUADA EN LA 
ADMINISTRACION 

PENITENCIARIA (dia/mes/ano) 


ACClON FORMATIVA QUE SOLICITA: 

NOMBRE DEL CURSO: 

ACTUALIZACION TORRE DE CONTROL 

FECHAYLUGAR DE 

CENTRO PENITENCIARIO DE: 


CELEBRAClON; 

FECHA: 


INFORME DEL DIRECTOR DEL C.P ( en su caso si procede) 


OTROS DATOS que a juicio del interesado/a deban ser reflejados 


Fimiado: 


En 


, a de 


de 2017 


CORREOELECTRONICO 

cep@dgip.mir.es 


C/CEDACEROS 11 3" planta 
28014 MADRID 

TEL: 91.670.37.66 
FAX: 91.670.35.69 


